BAZYLI 


BRZEZICKI 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC I DZIADEK 


ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI, MEDALEM ZA WARSZAWĘ, 
MEDALEM ZA BERLIN, CZŁONEK ZBoWiD 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 9. XI. 1974 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 

kim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we czwartek 

dnia 14 bm. o godzinie 14.30, o czym zawiadamiają 
pograzeni w głębokim smutku i żalu: 


CÓRKI, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘĆ, WNUKI 
I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 


w Krakowie D. Z. 8582/74 - S-75 (9293) - 30 
Punkt Usługowy Nr 1. Rakowicka 26, tel. 579-21 


